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Hinweise zum Lageplan 
Hints for location of components 


001 ws 
004 sw/rt 


St312/1 - St002/13 
St 2701/5 - St 8 


005 sw/ge St 2701/4 - St 7 


007 sw 
008 rt 
009 sw 
010 gn 
011 ge 
012 gn 
013 br 
014 rt 
015sw 
016 or 
017 sw 
018 ge 
019 ge 
020 nf 
021 nf 
022 sw 
023 rt 
025 sw 
026 bl 
027 sw 
028 rt 
029 gr 
030 rt 
031 bl 
034 sw 
035 rt 
036 ge 
037 gn 
041 gr/gr 
042 gr/bl 
043 gr/ge 
044 gr/gn 
045 rt 
046 br 
047 ws 
048 ws 
049 ge 
050 vi 
051 bl 
052 br 
053 gr/gr 
054 gr/gn 
056 gr/gr 
057 gr/gn 
058 gn 
059 bl/bl 
060 sw 
061 rt 
062 rt 
065 rt 


1232831 - 1215881 
1232831 - 1215881 
1232831 - 1215881 
1232831 - 1215881 
1215881 - St 716 
1215881 - St 717 
1215881 -St 716 
1215881 - St617 
1215881 -St616 
1215881 - St616 
1314 168 - 1 232 867 
1314 168 - 1 232 867 
1314 168 - 1 232 867 
1232865 - St 118 
1232865 - St 118 
St218 -1232867 
St218 -1232867 
S801  -Si802 
S801  -Sp! 
St002/5 -1314 168 
St002/9 -1314168 
St002/4 -1314 168 
1232 862 - 1232 855 
1232 862 - 1232 855 
1214808 - St 611/3 
1214808 - St611/1 
1214808 - St 611/2 
1214808 - St 611/4 
St305/2 -S 101/1 
St305/1  - St 002/3 
St305/4 -St 002/10 
St 305/5 - St 002/6 
St 305/7 - St 901/8 
St 305/8 - St608/5 
St305/10 - St 608/4 
St305/11 - St 901/7 
St305/12 - St 507/1 
St 305/13 - St 507/7 
St 305/14 - St 2701/2 
St 305/15 -S 507/1 
St 305/16 - St 507/5 
St 305/17 - St 507/6 
St901/5 -St312/2 
St901/3 -St507/2 
St901/1 -S507/2 
St507/9 -St306/1 
La 001  -St608/2 
La 001 -St608/3 
St901/6 -St507/4 
St902/3 - 867 


066 sw/ge St 902/4 -S 501/8 


067 sw/rt 
068 rt/ge 
069 rt/rt 
070 gr/rt 
071 gr/ge 


St 902/6 -S501/11 

St 403/1 - 1232 831 
St 403/4 - 1232831 
St 511/3 - 1232866 
St 511/1 - 1232866 


072 rt 


St 510/4 - 1232 866 


073 gn/ge St 510/5 - S 505/4 


074 gn/rt 


$t510/7 -S$505/1 


075gn/ge St510/8 - S801 


076 gn/rt 
077 rt 
078 gr/ge 
079 gr/rt 
080 br 
081 br 
082 rt 
083 sw 
084 rt 
085 rs 
086 rt 
087 ge 
089 ge 
090 rt 
091 rs 
092 ge 
093 or 
097 rt 
098 sw 


St510/10 -S 801 
St 509/1 - 1232867 


St509/3 - 1232867 
St509/5 - 1232867 
Tr801 -1232831 
Tr801 -1232831 
Si802  -Tr801 
Sp1 - Tr 801 


1 232 866 - St 2701/7 
St 002/2 -St2701/6 
St 902/2 -St2701/1 
St 902/1 -St2701/0 
1 232 867 - St 002/11 
1232867 - St 002/12 
St 507/3 -St901/2 
St 716 -St717 
St617 -St616 
1232831 - S 803 
1232831 - S 803 


Anschlußcode 
Connection Code 


Tastatur 
Keys 
$503 $502 موو‎ $203 
monitor bond phono mw 


$202 $201 sa 
kw tm Netzschalter 
مو‎ ON/OFF switch 


















































7 M7 T (EL , 
: د‎ fd Éh > dE, 
3 H so 3 3 sio cjs 
4 e w 4 n 
s s الا‎ s 
6 6 2 “is 6 
7 
8 
9 
5507 $505 $505 550% sm $702 $707 Sun 
mono Stereo- fern. rumpelfilter rauschfilter ubernahme atc 
stereo-disiant  rumbie-hiler — mose-filer — preset-tuning override d]: al: 
D ۱ H ۱ D 1 4 1 HE 1 4 H 4 1 4 1 
IIEL Jd EL H El 34 EL Jd Et Jd Eh sd ÉL ¿EL 
blo ein sjo ei slo ein ejo ein so ein blo 3 sjo ei Blo 3ه‎ 
10 4 
nd El 
ajo ۴ 
Transistoren Dioden 
Transistors Diodes 
۷ 
N 102 
Hu 
= " RAMS 
— E 
© حا‎ Ei Kolode ^ Cathode zPY 2 
Ce (orbring) (Coloured ring) BER 09 
ZPD 10 
Beschriftung 
Marking. 
— Katode ZEL 
Cathode 
— 
ملا‎ mens 
TiP 5530 
E» 
J ren, ` "eng 
` Beschrifh 
Marking X 
Q سه‎ 
B0 377 
BO 378 AKA 
P 7035 
P6035 








Beschrittung 
Marking 


louf die Anschlüsse gesehen ) 
Hooking at the connections) 





BF 167 


EEN 





regie 528 - 1232 219 
dt./engl. 2-VIII-77 
Printed in West Germany 


Integrierte Schaltungen 
Integrated circuits 


7 1 


Se, SH 


"Gesetten 
v * Working 


LM 7031 
SN 76603 


Beschriftung 


S د‎ si 


Gleichrichter 
Rectifier 


880 C 500073300 








Filter 
Filters 


(out die Anschlüsse gesehen! 
looking at the connections) 





























HA LBR - 30167 NE 
alle LIN - 30168 NE 
oye 
ilo 22 CN-30010 8FV 
ile de 
YHE-30513N. 
YHE -30512 BMP 
ME Da 
KS 
AJ,  vxe -19689asF 
Eis — 
MIKAC - 21843F 
he Toile Trac- car 
— 8 
affe olk 
o pz 
illo ۴ 














TKAC-M283E) — MTKAC-IL83 SUB 











Forbeode 
Colourcode 
ajo "It  virix-306MEGA 
ajo o VEEOK- 30070EGA- 
alo ele 860-646 
Widerstände 
Resistors 


EE uge —tpr—w 
gaw ow 


w mw 


Drehwiderstände 


23 Rotary potentiometers 


T 





2) A S ERIS A S Ed ZA S Ed 

Lautstärke Pegel Tiefen - Höhen 

volume level bass -treble 
Steckverbindungen 


Pluggable connections 


{out die Lotanschiusse gesehen! 
(looking at the connections) 


VAN AN 

KX KF (=) 

e 5 e 5 D 5 
2 2 


Elko 
Electrolytic capacitor 


Tantal elko 
Tantalum capacitor 


th 





Stromlaufplan 
Circuit Diagram 





Set 


— 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
















































































45 
| 
| 
| 


si 









RU ac 
EE EE RII اس سا‎ 





































































+ 
1 314 962 پو‎ 
cn 
22 
| N 0103 
[27 
en, m 
16 Së 
A 
ره نس پا‎ 









































































































































































































IH 1232 855 
— 
eet GH 
v | sie, Té 
x 15k 
== Uns 
es € Erd 3 
== + 
SS 005 swige Pi" | 
zu 5177067 Ser | 
040 rt 1 
099 ge. 1 E 
| 2 
| 8 
(—— M هټ‎ ai 
Lus qe 
۹ / 
y regie 528 K E stsonafsısore 
| S nm ST 
| I 
E j i | 
LU R27 A 
i El , > " , i 470k] E 
l 525; 
— 1232867 i 
1 
5202 , 
de y DÉI sm 
1 ۱ 7 
1201 f 1 8 
1 viri enges — 
H 
| i} 
5 
| per | 
i üt i = 
DE 
ips) 1 
24 ! 
! 1 
ve 
' 1 POSSE joa 1 
Lb t d 
| 52041 I 
I 
| وو‎ i 
V6EQK-30071E ! 
1 
1 


























| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 























1.206 
UNSO168 NE 
UE A 








225 C228 


c 
45% T 100 


















































D34 cm 
aane Se 
1 232 865 — 
ورم‎ 
۸ و‎ 
وي‎ 
i 
"28 
GER 
— * 
1m 
20 E 
330 
Fao Ed 
YHE-30512 BMP R303 



































































































































































307 
82%] 
k 2 
3 Ras 
ban È " 7303 
R2 E T ECH Sk, 
Dk t 
— 
— 
ES A 
A sl 
i ١ : 
LIS : 
AEREE 
RIN, SI E > — — i 
= — E 


R217 
Zo 











E 
$ 


sa 
D 




















uot 

















270 








١ 
١ 
١ 
l 
i 
! 
! amv 
١ 
١ 
| 
I 
١ 
D 














11101 
BCSSOC 


Ru03 














op UE 


ms 





















22k 





"E 








Cms 














































T502 
aC 378 





| 
١ 
D 
D 
1 


C592 مه‎ 
TE "uo ! 
i TR 














kans 
20k 













































نن 


























































































































Li = Sol, * 
+ 






















































































































































































Lid 385 E ٢ L e 
— ` d Í 
EN 2 
= zu io ae mei _ 
٩ Mie : 
٢ e 
مسوا‎ , ٤ 5 1215 891 
m 1 E 348 
3 10n 7 8 
| CAR | 
Js 
bo | 
ت3‎ 4 
n = 
0 = 
v |" 
z $ 
Hj || 
2 3 
3 
H 
| : 
== ^ 2 
p] 
m» 530/5 
E ^d 
)بح‎ — 
1 Imm 
El — mr "pee uA qa a 
S 305/17 د‎ 30u $t305/8 ifi 5 gl 
1 
13 
1 
45 
i 
35079 i son | Vasen PAR 
E me. A EE C EH r som Y 
1 E s 
1232866 
E 
Geh 
ue ap | ge | کې‎ EA 



































































































































































































































ST 2701/7 








968 rt/ge- 











5 SON 

















مي + 











069 Alt 








1232 882 














02708 
coves 


Rau 
22k 











































































Sim 


1232831 





NH 
C80 
on 























GEN 
2 


| t gem m pi 
aen e 
o 
1215 881 a 
— 


apes 
> بت‎ 




































































sum 











AH 
























































Änderungen vorbehalten ! 
Subject to modification without notice ! 


Hinweise 
zum Stromlaufplan regie 528 


Gezeichnete Schalterstellungen: 


Betriebsarten- Mittelwellen-Taste 
schalter gedrückt 
Lautsprecher- Lautsprecher 1 
Wahlschalter gedrückt 
Speichereinheit S 002 gedrückt 


Die angegebenen Spannungswerte ohne 
Klammer sind ohne Signal, die angegebenen 
Spannungswerte mit Klammer sind mit 
Nennleistung, mit einem Instrument Ri = 

50 kOhm/V bei Netzspannung 220V und bei 
einer Umgebungstemperatur von 25 °C 

zu messen. 


Spannungsangaben ohne Bezugslinie sind 
gegen Masse zu messen. Die angegebenen 
Spannungen können um + 15% abweichen. 


Die Anfánge der Spulenwicklungen sind im 
Stromlaufplan mit einem Punkt versehen. 


Frequenzbereiche: 


FM 87,5... 104 MHz FM/ZF: 10,7 MHz 
KW 58... 7,5 MHz AM/ZF:460 kHz 
MW 510 ...1650 kHz 
LW 145 350 kHz 


Oszillatorspannungen: 


FM 130...200 mV am Emitter T 102 | ME 


punkt 3 
KW 70... 90mV am Emitter T 201 
MW 60...100 mV am Emitter T 201 
LW 70...110 mV am Emitter T 201 


MeB- 
punkt 5 


gemessen mit UHF-Millivoltmeter URV 
Rhode & Schwarz. 


Notes on Circuit Diagram 


Switches are shown in the following 
positions: 


Function AM button 
selector: depressed 
Loudspeaker Loudspeaker, 1 button 
selector: depressed 


FMpushbuttontuner:S002 depressed 


Voltages not in parentheses are without 
signal. 


Voltages in parentheses are measured with 
rated output. 


Voltages are measured with a 50 k Ohm/Volt 
meter, with 220 V mains voltage, and at 
25 °C (77 °F) ambient temperature. 


Unless otherwise indicated by reference 
lines, voltages are measured with respect to 
chassis. Voltages may vary + 15%. 


Coils are shown with start of winding 
indicated by a dot. 


Tuning range: 


FM 87,5... 104 MHz FMIF: 10,7 MHz 


SW 58... 7,5MHz AM IF: 460 kHz 
MW 510 ...1650 kHz 
LW 145 ... 350 kHz 


Local oscillator voltages: 


FM 130...200 mV EST point 3 


SW 70... 90mV Stemittor 


MW 60...100 mV OFT 201 
LW 70...110 mV 


Test point 5 


measured with Rhode & Schwarz UHF 
Millivoltmeter, type URV. 


